M- AJVNE-CHARLES 

LORRY, 

DOCTEUR-REGENT 

DE LA FACULTÉ DE MEDECINE 

EN L’UNIVERSITÉ DE PARIS, 

PROFESSEUR DE CHIRURGIE EN LANGUE FRANÇOISE, 

P RONONCERA, pour l’ouverture folemnelle de 
l’Ecole de Chirurgie, un Difcours public : le Diman¬ 
che vingt-cinquième jour du mois de Novembre 1753 , à 
quatre heures après midi. 

Il continuera fes Leçons de Chirurgie en Langue Françoife dans 
l'Amphithéâtre des Ecoles de Medecine , à neufheures du matin, 

AUX ECOLES DE MEDECINE- 

Kue de la Bucherie^ vis-à-vis le Petit Pont de VHétel-Dieu» 


5 (cm) 









